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270/ 14 - പി. സി . ആർ. മെഷീൻ തെർമൽ 

- സൈക്ലർ- എണ്ണം 1 
271/ 14 - പെട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ 

എണ്ണം 1 


420 


210 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി.1/19171/ 2013/ സ . മെ. കോ . തി. 

2014 ഫെബ്രുവരി 21. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 
ബന്ധിച്ച പത്തോളജി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ളമുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു - 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 

അസ്സൽ ശരിപ്പകർപ്പ് 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 3 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 3 - 2014 , 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 3 - 2014, 3 മണി. 


630 
210 


265 / 14 -- സെൻട്രിഫ്യൂജ് -എണ്ണം 1 1,260 
266/14 - മൈക്രോ ബാലൻസ്- എണ്ണം1 420 
267/ 14 ഇലകിട്രോണിക് വെയിങ്ങ് എണ്ണം 1 840 
268 / 14 - - വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 

- ( ടൈപ്പ് 1 ഗ്രേഡ്) - എണ്ണം 1 


420 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക - 50 അധികമായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 3 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


420 


210 


269/ 14 - ടെറസ്സാക്കി പ്ലേറ്റ് ആന്റ് കവർ 

സ്ലിപ്പ് (72 വെത്സ്/ പ്ലേറ്റ്, സ്റ്റെറൈൽ) - 


എണ്ണം 3 


No . C1- 19171/2013 /GMCT. 21st February 2014 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items for 
Government Medical College at Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 


2. The rate should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Tender No. and 
Details of items 


Cost of tender form 

(VAT inclusive ) 
Original Duplicate 


265 /14 _ Centrifuge — 1No. 


1. 260 


630 


7 . 


420 


840 


266 / 14 - Micro balance 

Electronic weighing — 1No. 
267/ 14 — Water purification system 

( Type I grade) — 1No. 
268/ 14 — Terassaki plates and 

cover slip (72 wells /plate , sterile ) — 
10 packs each of plate and Cover 

slip (100 Nos./Packs ) 
269/ 14PCR Machine 

Thermal Cycler — 13 Nos . 
270 / 14 — Spectrophotometer — 1 No. 
271/ 14Gell Doc Equipment 

for PCRSSP - 1 No. 


420 


1,580 
1,050 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in " 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of 
the total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


420 


210 


Last date and time for sale of tender form 
24–3 -2014 , 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
25-3-2014, 3 p. m . 

Opening date and time of tender — 25 - 3 - 2014 , 
3 p . m . 


14 . 


The 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Trivandrum - 11 up to 3 p . m . on 
working days. Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50each ) is sent by way of Money Order 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 10 - 3 -2014 . No 
other form of remittance will be accepted . 


1. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm 
One year. 


Electronic Analytical Balance 


Specifications 
Capacity 220g. 
Minimum Display 0 .1 mg. 


Repeatability (Standard Deviation ) < 0 .1 mg. 


Linearity + 0.2 mg. 
Response Time Approx . 3.0 seconds. 
Operating Ambient Temperature 5 -40°C 20 - 85 % . 


Table I — Item No. 2 
PCR Machine ( Thermal Cycler ) Specification 
• The machine should be duly certified /authorized for 

PCR process and the vendor should produce the 

certificate for the same. 
• Sample Capacity : The system to be capable to use 

96 well PCR plates/8 x 12 PCR Strips/ 96x0 .2ml/ 

0 . 1 ml tubes . 
• Sample Volumes : The system should support 

volumes ranging from 10 -80 ul/tube . 
Thermal Optimizations : The System to have 6 
separate peltier blocks to provide precise control 
over the temperature that is set for the PCR 
Optimization . Run upto six separate temperatures in 
one run to determine optimal annealing temperature . 
The System should maintain thermal characteristics 
between optimization and isothermal condition to 
eliminate further optimizations . 
Each Peltier block to accommodate 16 wells and 
having the ability to set up PCR with a specific 
temperature differential of up to 25°C (Maximum of 
5° C Zone - Zone ). 


Temperature Coefficient Sensitivity (ppm /C ) + 2ppm /°C 
(no condensation ). 


With Internal Calibration . 


Unit should work on 220 - 240 V AC , 50Hz. 


Programmable Heat Lid : Heated lid should be 
programmable between 50 to 105 degree centigrade 
to perform oil free PCR . 
Run Time Flexibility : The System should provide 
for both standard and fast run modes in a single 
instrument with run times of < 1 Hr. 40 Mins. on 

Standard mode and < 35 Mins. in fast mode. 
• Ramp Rate : Block 5.00° C (Fast), 3.90° C Normal 

Sample 4 .25° C ( Fast), 3. 35° C (Normal) 


The system to support Block Temperature Range 
starting from 4° C - 99 .9° C 


Final list - Item No . 4 
General Purpose Centrifuge 
Max RPM -5000 (In swing out head ) 
Control System : Microprocessor 
Drive System : Direct, brushless Induction low profile 
motor 
Locking System : Rotor Auto -Lock III 
Imbalance Detection system : SMART Spin 
Programs : 6 , direct access 
Temperature Set Range : - 10°C to + 40°C 
Pre -Cooling Function : with direct button 
Refrigeration System : CFC free 
Pulse (Short ) Run : Yes 
Acceleration /Deceleration Rates : 9/ 10 
Centrifugation chamber : Stainless Steel 
Max . Timer Range : 9h , 99min + continuous 
Rotor Capacity 4 x 400ml with adapters of 36x15 and 
16x50ml conical tubes 
Certified Click Seal biocontainment system , motorized lid 
latch 
The Centrifuge should have a feature to install and 
remove rotor without tool in less than 5 seconds 
Technical standards IEC 61010 - 1, IEC 61010- 202, IEC 
61010 - 2 - 101 230 V only : EN 292 , EN 61326 , EN 55011B 
Certifications UL listed /CSA certified /CE marked /IVD 
complaint/Certified Biosafety, RoHS complaint, WEE 
complaint 
Suitable stabilizer must be supplied along with the 
equipments 
3 year warranty 


The system to have a 

• Temperature Accuracy + 0 .25° C at 35° C - 99. 9° C 
• Temperature Uniformity < 0 .5° C 20 Sec s after 

reaching 95° C 
• Programming : The system to have in built 6 .5 inch 

VGA 32K colour with touch screen programming 
panel, allowing for easy intuitive graphical user 
interface. The instrument to support Mouse or 
stylus free programming and navigation capability . 
On board Tm calculator facility to approximate the 

optimal annealing temperature . 
• Memory : The system to have provision to save up 

to 800 Protocols in the instrument. System to be 
open to expansion of memory via USB memory stick . 
The system should allow easy product/ software 
updates via USB port. The System to provide 
access to stored protocols or transfer protocols to 
Memory stick while the PCR run is performed . 


Table 1 — Item No. 3 


Scalability : The system to have capability to 
interlink up to 11 PCR systems via single Ethernet 
hub . 


INTRODUCTION 


Instrument Description 


• Security : The system to have provision to create 

separate user profiles protected by passwords. 
Portability : The system should have a USB port to 
transfer methods from one machine to another. 


All necessary optimized reagents and plastic ware 
for standard and fast thermal cycling should be 
made available by the vendor. 


Thermo Scientific Nano Drop 2000 /2000c 
Spectrophotometers measure 0 .5 -2ul samples with high 
accuracy and reproducibility . The Nano Drop 2000c model 
offers the convenience of both the Nano Drop patented 
sample retention technology and a traditional cuvette for 
sample measurements. 

The sample retention system employs surface tension 
to hold the sample in place between two optical fibers. 
This enables the measurement of very highly concentrated 
samples without the need for dilutions . Using this 
technology , the full spectrum (190 -840nm ) Nano Drop 2000/ 
2000c Spectrophotometers have the capability to measure 
sample concentration up to 200 times more concentrated 
than samples measured using the standard cuvette . 


Final list - Item No. 6 


Water Purification System 


Specification 


Providing ultrapure water from a portable Water feed 
Supply . 
System should deliver 7 litres/hour. 
The system comprises pre-treatment, RO module , UV and 
deionization . 


Instrument Specifications 
Nano Drop 2000/2000c — Pedestal mode 
Instrument Type : Spectrophotometer 
Minimum Sample Size : 0.5uL 
Pathlength 

: Imm (auto -ranging to 0 .05mm ) 
Light Source 

· Xenon flash lamp 
Detector Type 

: 2048 - element linear silicon 

CCD array 
Wavelength Range : 190 -840nm 


Wavelength Accuracy 


: 


+ lnm 


Spectral Resolution 


The purified water is re -circulated through the reservoir 
maintaining high quality water at all times . 
Inorganics : Up to 18.2 M22cm . 
TOC (typical): 1-3 ppb (subject to suitable feed water ) 
Bacteria : < 1 CFU /ml (with 0.2um POU filter ) 
pH : effectively neutral 
DI Cartridge life should be 90,000 litres /1uS -cm feed water 
RO Module should have warranty at least 30 months. 
Maximum Conductivity of the feed water is up to 
2000u S -cm 
Full user microprocessor controls and alarms on water 
quality . 
Supplied with Complete sanitization . 
RS 232 interface for GLP compliance . 
It should have consumables change reminder. 
Machine supplied with 25 Litre Docking vessels with 5 
level switches. 
It should be constructed with Polyethylene with no 
static areas crevice free interior and self draining base . 
Supplied with all accessories 


: < 1.8nm (FWHM @ Hg 

253.7nm ) 


Absorbance Precision 


: 0 .002 absorbance (1mm path ) 


Absorbance Accuracy 


: + 2 % ( at 0 .76 absorbance 

at 257nm ) 


Absorbance Range 
Detection Limit 


: 0.02- 300 (10mm equivalent) 
: 2ng/uL ds DNA 


Maximum Concentration : 15000ng/uL (ds DNA ) 


Measurement Time 


: < 5 seconds 


Footprint 


: 14cm x 20cm 


2.0 kg 


Endotoxin < 0 .001EU /ML 


Weight 
Sample pedestal 

Material of 
Construction 


RNase < 0 .002ng/ml 
DNase < 20pg /ml 


: 303 stainless steel and quartz 

fiber 


Operating Voltage 


: 12 VDC 


Bacteria < 0 . 1CFU /ml. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Operating Power 
Consumption 


: 12 - 18 W ( max 30W ) 


Software Compatibility : Windows® XP and Vista 

(32 bit) 


Patents 

The sample retention technology used in Nano Drop 
2000 /2000c Spectrophotometers is covered under US 
patents 6 ,623, 382 and 6 ,809,826 . Other patents are pending . 

- Table I - Item No . 4 


നമ്പർ ജി5/8484 /13/ മെ . കോ . ആ . | 2014 ഫെബ്രുവരി 4. 

ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ എക്സറേ ഫിലിം കവർ 50000 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യു ന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് ജി5 -8484/ 13 / 
എം . സി .എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % ടാക്സ്. 


Specifications for automated Gel Documentation and 

Analysis system 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 3 - 2014 , 3 മണി. 


GLP complaint fully Automated Microprocessor based 
computer controlled Gel Documentation and Image analysis 
system . 


- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 2- 4- 2014 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2 - 4 - 2014, 
12 മണി. 


- High resolution 16 - bit scientific grade CCD camera 
with minimum equipped with motorized zoom lens. 
The camera should be equipped with latest high 
speed USB port for faster downloads. 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2015 . 


ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട മേൽവിലാസം - 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 


| Visualization of stains like: Florescent stains ( EtBr), 
coomassie blue , pink and silver stains , ProQ 
Diamond deep purple , Sypro Ruby, Sypro Orange . 


Equipped with 302 nm , filter and control for fully 
variable intensity , UV-to -white light converter for 
viewing protein gels and for other white light 
applications. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ ണ് . 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭ്യമാ ണ് . 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Automated software for analyzing 1D gels, 2D Spot 
blots , Egels , Multi -layer gels (multiple well lines per 
gel), Zyma Gels, Colony counting , band matching 
etc . It should have single window for simultaneous 
display of all data, images and histogram . 
2D Gel Analysis Software for Densitometry analysis 
and spot counting automated software for rapid 
analysis of 2D protein spots between samples, 
Synchronized zoom with intensity autoscale, 
Automatic and precise image warping with vector 
view , background correction and noise filtering , 
Automatic spot detection, 3 x 10MB images in eight 
seconds, Automatic spot matching, Spot detection 
with user adjustable parameters, Spot editing and 
filtering , Spot normalization , pl and MW ladder 
calibration , Protein list assignment of spots with 
known identity, pl and MW , Data visualization . 


No. G5- 8484/2013/ MCH. - 

4th February 2014. 
Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No. 65- 8484 /13 /MCH for the 
supply of X - Ray Film Cover — 50000 Nos. for the use of 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Cost of tender form ( Original ) - 400 + 5 % Tax . 

Closing date and time of sale of tender form 
25- 3-2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 2 - 4 - 2014, 
| 11 a. m . 

Opening date and time of tender - 2 - 4 - 2014, 
12 noon. 

Date up to which rates are to be firm — 31 -3-2015. 

Tender should be addressed to Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100. 


Track Database Software Genotyping capabilities , 

Create cluster analysis 
• Branded Compatible Computer. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


The undersigned reserves the right to accept/ reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 

[ നമ്പർ സി 7 - 681 / 14 / എം . സി. ടി . സി. ആർ.) 
നമ്പർ 74/ 2013 - 14 / എം. സി. ടി. സി.ആർ. 2014 ഫെബ്രുവരി 22 . 

തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ റെഫിജ റേ റ്റ റു കൾ സപ്ല 
ചെയ്യുന്നതിനായി 20 - 12 - 2013 - ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് 
നമ്പർ 74 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി. സി. ആർ. സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം 21-3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചതായി 
ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 
ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ 20- 3 -2014 , 4 മണി വരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 420. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫാറ ത്തിന്റെ വില - 210. ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനുള്ള 
മണിയോർഡറുകൾ 13 - 3- 2014 ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 4 മണി വരെ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. 


- 1. 14 " x 17" സൈസ് കൊഡാക്ക് ഡയറക്ട് വ്യൂ സി.ആർ. 
പ്ലേറ്റ് - 8 എണ്ണം. 

2. 12 " x 10 " സൈസ് കൊഡാക്ക് ഡയറക്ട് വ്യൂ സി.ആർ. 
പ്ലേറ്റ് - 4 എണ്ണം. 
- ( വി ത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള നിബ ന്ധ ന കൾ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ലഭിക്കും) 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ് 3 /11817 / 2013/ എച്ച്. ഡി.എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) 2,061. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 3- 2014 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
25 - 3 - 2014, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 3- 2014 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31-5- 2014. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടതു 
മായ മേൽ വിലാസം - സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


| [ No. C7- 681/ 2014/ MCTCR ) 
No. 74/2013 -14/ MCTCR . 

22nd February 2014. 
The last date fixed for the receipt of Tender 
No. 74 /2013- 14 /MCTCR dated 20 -12 -2013 for the supply of 
Refrigerator ( 8 Nos .) for various Departments of 
Govt. Medical College , Thrissur is extended upto 
21 - 3 -2014 at 1 p . m . The tender will be opened at 3 p . m . 
on the same day . Sale of tender forms will be closed at 
4 p . m . on 20 - 3 - 2014. The cost of tender form is 420 and 
duplicate copy is 210 . Money Order will be accepted 
up to 24 - 1- 2013 . " 50 should be sent additionally if needed 
by post. All other conditions remain unchanged . 


| No. S3 -11817/2013/ HDS. 

13th February 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Government Medical 
College Hospital, Calicut-8 . 

| 1. 14 " x 17 " size Kodak direct view C. R . Plate - 8 Nos. 
2. 12" x 10 " size Kodak direct view C. R . Plate 4 Nos . 

( Terms and Conditions of supply available with tender 
| form ) 

Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S3 /11817 / 13 /HDS. 

Price of tender (including Tax ) + ST ( Cash only / 
Money Order) - 2 , 061. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
24- 3 - 2014, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 25 -3-2014 , 5 p. m . 
- Date and time for opening of tender - 26 - 3- 2014, 
12 Noon . 

Date up to which the rates is to be firms — 
31 - 5 -2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


Government Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


- (1) 


നമ്പർ എസ്3 / 11817/ 13/ എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 ഫെബ്രുവരി 13. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആശു പത്രിയിലേക്ക് താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നമ്പർ എസ്3/ 801/ 14/ എച്ച്. ഡി .എസ്. 2014 ഫെബ്രുവരി 17. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇനം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1. ഡവലപ്പർ പൗഡർ - 200 പാക്കറ്റ് ( 22.5 ലിറ്റർ പാക്കറ്റ്) 
2. ഫിക്സർ പൗഡർ - 200 പാക്കറ്റ് (22.5 ലിറ്റർ പാക്കറ്റ്) 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ എസ് 3/ 
801/ 2014 /എച്ച്. ഡി .എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് 


അടക്കം) - 


1,374. 


ടെണ്ടർ ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24- 3 - 2014, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
25 - 3 - 2014, 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 3- 2014 , 
12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- 31-5 - 2015 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടതു 
മായ മേൽ വിലാസം - സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


നമ്പർ എസ്3 / 521/ 14 / ഐ . എം . സി .എച്ച്. 2014 ഫെബ്രുവരി 19. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് മാത്യശി ശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള 
ക്ലീനിങ്ങ് ഐറ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, 

കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും 
സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച് 
വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 21- 3 - 2014 -ാം തീയതി രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 4, 93,400. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) 

ഒറിജിനൽ - 1,145. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1, 130. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 - 3 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 3 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


(2 ) 


No. S3-801/2014 / HDS. 

17th February 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Government Medical 
College Hospital , Calicut-8 . 


Items 


31 - 3 - 2015 . 


1. Powder Developer — 200 Packets (22.5 Ltr./Pkt) 
2 . Powder Fixed — 200 Packets (22.5 Ltr./Pkt) 

Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S3/801/ 14 /HDS. 

| Price of tender (including Tax) + ST ( Cash only/ 
Money order) - 1,374. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
24- 3- 2014 at 3 p . m . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


| Last date and time for receipt of tender - 25 - 3 - 2014, 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender — 26 -3 -2014 , 
12 Noon 


rates are to be firms— 


Date up to which 
31 - 5-2015. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 


No . S3- 521 / 2014/IMCH. 

19th February 2014. 
Sealed tenders are invited for supply of Cleaning 
Items in IMCH , Medical College, Kozhikode -8 . List of item 
can be had from the office of undersigned during office 
hours on any working days. Envelop containing tenders 
should be superscribed with tender numbers or indicated 
in the statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut- 8 , Kerala . 
Tender must be submitted in sealed cover. Tender will be 
opened on 21 -3 - 2014 , 11 a . m . in the presence of such of 
the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Approximate Cost = 4,93,400 . 
Cost of tender forms ( Including Tax ): 

Original — 1, 145 . 

Duplicate — 1,130 . 
If sent by post , postage charge — 50 extra . 

Closing date and time of sale of tender forms , 
19 - 3 - 2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 -3 -2014 , 3 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31 -3 -2015 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of tender 
forms, which will not be refunded in any circumstances. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques, 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 


Institute of Maternal and Child Health , 
Govt. Medical College , 
Kozhikode- 8 . 


(Sd .) 
Superintendent. 


